دو دریا یکسان نمی‌باشند. یکی» دارای آبی شیرین و گواراست و دیگری شور و تلخ! 
اما از هر دو» گوشت تازه می‌خورید. و از آن‌ها زینت آلات استخراج می‌کنید. و خود 
را با آن‌ها آراسته می‌سازید. کشتی‌ها را در دریا می‌بینی که امواج را می‌شکافند آو 
به پیش می‌روند]ء تا شما روزی خود را از فضل و کرم الهی جست‌وجو کنید. شاید 
شکرگزار [ نعمت‌های الهی] شوید! 4۱۲۶ خداوند شب و روز را از دل یکدیگر در 
می‌آورد. و خورشید و ماه را مسخرکرده. هریک تا سرآمد معینی به حرکت خود 
ادامه می‌دهد. آری الله پروردگار شماست. حکومت از آن اوست و کسانی را که به 
جای خداوند می‌خوانید حتی مالک پوست نازک یک هستة خرما نیستند! ٩۱۳۶‏ 
هرچه آن‌ها را بخوانید. دعای شما را نمی‌شنوند. و اگر هم می‌شنیدند توانایی اجابت 
شما را نداشتند. و در روز قیامت» خود آن‌ها شر کورزی شما را انکار می کنندا اعلاوه 
بر همة این‌ها] آن‌ها هرگز ت رائ منل خدای دانء تو را [از حقایق] آگاه سازند! 
(۱۴) ای مردم! همةّ شما نیازمند خدائید. حال آن که خدا بی‌نیاز و ستودنی است 
(۵ اگر اراده کند می‌تواند هم شما را از جين ببرد و خلق جدیدی بیافریند! 
(6۱۶ و چنین کاری بر خداوند سخت نیست (4۱۷ هیچ کس بار گناه دیگری را 
به دوش نخواهد کشید. و اگر مجرمی گران‌باره کسی را برای حمل گناهانش به 
یاری طلبد. او را یاری نخواهد کرد. اگر چه از خویشاوندانش باشد! تو فقط کسانی 
را هشدار می‌دهی که در نهان» نسبت به پروردگارشان هراسانند. همان کسان ی که 
نماز به پای می‌دارند. بدانید هرکس خود را از آلودگی‌ها پاکیزه گرداند به نفع خویش 
کار کرده است» و سرانجام همه به سوی خداست! 6۱۸۶ 


۳۳۶ 


